dyrektor szkoły 4-klasowej i Kierownik szkoły przemysłowej im. św. Mikołaja, 


przeżywszy lat 58, po krótkich cierpieniach, zmarł dnia 25 sierpnia 1899 roku. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów, Znajomych 
1 pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się w niedzielę dnia 27 b. m. o godz. 4 
popoł. z domu pod L. I przy ulicy Kolejowej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w poniedziałek dnia 28 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Mikołaja. 


Konces, Zakisd pogrzebewy Fr. Newińskiego, ul. Kopernika. Gzcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 
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